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INTRODUCCION 


Este trabajo fue realizado por sugerencia del doctor Axel Bachmann, quien advir- 
tió el valor taxonómico de la espermateca en las Hydrocorisae (Bachmann, 1977). 

Se pretende contribuir para la sistemática del grupo, aclarando la estructura de la 
espermateca y su conducto. 

Dado que aquí sólo se estudia una especie del género Tenagobia, será necesario in- 
vestigar otros géneros para poder evaluar correctamente el significado taxonómico y evo- 
lutivo de las estructuras mencionadas. š 


MATERIALES Y METODOS 7 BP ey 


Se emplearon hembras adultas colectadas en la Estación Experimental. del Delta, 
INTA, cerca de Campana, provincia de Buenos Aires. 

Los ejemplares muertos con vapores de tetracloruro de carbono, fuerón desprovis- 
tos de tergitos abdominales, patas y alas y fijados por inmersión en formol 10%, Bovin y 
Zenker, s 

Las disecciones, para el estudio anatómico, se realizaron con microscopio estereos- 
cópico bajo agua, previa tinción “in toto” con picroindigocarmín 1 %, 

Las espermatecas aisladas, o acompañadas en ciertos casos por su conducto y la 
vagina, fueron incluidas en parafina de punto de fusión 56-58 °C, empleándose como in- 
termediario alcohol butílico (Martoja y Martoja, 1970). 

Se realizaron cortes seriados transversales y longitudinales de 6 28 u de espesor. 

Los métodos de coloración empleados fueron: hematoxilina-eosina, hematoxilina 
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de Carazzi -fucsina ácida ponceau de xilidina- azul de anilina, rojo sólido nuclear- picro- 
indigocarmín, reacción de PAS, reacción del yodo para cortes en parafina (variante de 
Mancini; Di Fiore, 1949), y Azan de Heindenhain. Con este último se obtuvieron los me- 
jores resultados para visualización de las estructuras glandulares. 


RESULTADOS 
1) Ubicación 


La espermateca, de forma ovoide y 0,412 mm de longitud, se ubica en los segmen- 
tos abdominales 5° y 6», en el lado izquierdo. 

El conducto de la espermateca, de aproximadamente la misma longitud que ésta, 
describe un par de vueltas en la mitad distal de su recorrido y se abre en la parte anterior 
de la vagina en la línea media. 


2) Descripción histológica 
1) Espermateca 


La pared de la espermateca está constituida, de adentro hacia afuera, por las si- 
guientes capas: 

a) Intima cuticular: Forma en el ápice espermatecal un engrosamiento que se 
proyecta brevemente hacia la luz. Posee perforaciones en toda la superficie, excepto 
en los extremos de la espermateca. 

En la zona donde el conducto se abre a la espermateca, la íntima forma externa- 
mente un borde anular, que sirve de inserción a los músculos, mientras que hacia aden- 
tro, origina una serie de pliegues; en el extremo opuesto de la espermateca, los músculos 
se insertan en un borde cuticular anular poco notable. 

b) Células cuticulógenas: Subyacente a la intima cuticular, se observa una capa de 
células planas (cuticulógenas), con núcleos elipsoidales. Núcleos de la misma naturaleza, 
correspondientes a las células intersticiales, fueron encontrados entre las células glandu- 
lares. 

c) Celulas glandulares: Por fuera de las células cuticulógenas, hallamos una capa 
de células glandulares cilíndricas, que disminuyen de altura hacia ambos extremos de la 
espermateca. Estas células glandulares, de citoplasma acidófilo, poseen un núcleo esféri- 
co de escasa cromatina granular, dispuesta preferentemente en la periferia, y un gran nu- 
cleolo, La región supranuclear está ocupada por una vesícula radiada o aparato terminal 
piriforme, que drena su secreción hacia la luz, a través de un corto canalículo cuticular. 

Las células glandulares se apoyan en una membrana basal a la que llegan abundan- 
tes tráqueas y traqueolas, 

d) Capa muscular: Consta de fibras musculares estriadas, dispuestas longitudinal- 
mente, que se fijan en los bordes cuticulares mencionados. 

El ápice de la espermateca carece de músculos y está cubierto exclusivamente por 
un epitelio de células planas. 

En todos los ejemplares analizados se encontraron espermatozoides en el interior 
de la espermateca, y en algunos casos también en el conducto y la vagina. 


ii) Conducto de la espermateca 


Este conducto posee una íntima cuticular, que en los 2/3 distales es delgada y de- 
termina una luz amplia, mientras que en el resto es mucho más gruesa y estriada, y limi- 
ta una luz estrecha y estrellada, 

El epitelio que constituye su pared está formado por células cilíndricas, de núcleo 
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oval ubicado en la zona media, y se apoya sobre una membrana basal. 

En las células de este epitelio, se observaron gránulos PAS positivos, y que daban 
también la reacción del yodo (según Mancini) positiva. Estos.hechos confirmarían la 
presencia de mucopolisacáridos y glucógeno. Los resultados expuestos permiten deducir 
la naturaleza glandular de estas células. 

El conducto de la espermateca se abre en la vagina hundiéndose ligeramente en su 
interior. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 


Las observaciones anteriores permiten llegar a las siguientes conclusiones: 


1) La pared de la espermateca está formada de adentro hacia afuera por: una inti- 
ma cuticular con abundante perforaciones, una capa de células planas ícuticulógenas), 
un epitelio glandular cuyo carácter más importante es la presencia de una vesícula radia- 
da o aparato terminal y un corto canalículo de drenaje en la región supranuciear de sus 
células, y una túnica muscular constituida por fibras estriadas longitudinales, que faltan 
en el extremo apical de la espermateca, el cual está cubierto exclusivamente por una ca- 
pa de células epiteliales planas. 
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2) La pared del conducto de la espermateca está formada por una íntima cuticular 
que varía su grosor a lo largo de su recorrido y un epitelio de células cilíndricas glandula- 
res. 


3) Se encontraron espermatozoides, tanto en la espermateca como en el conducto 
y la vagina. Estas observaciones hacen pensar que, al carecer de flagelo los machos de es- 
te género, los espermatozoides serían depositados en la vagina, de donde migrarían hacia 


la espermateca, 


4) La estructura de la espermateca de Tenagobia fuscata (subfamilia Micronecti- 
nae), ofrece diferencias significativas con la de Corixa dentipes (según Larsén, 1938) y Si- 
gara platensis (observaciones preliminares de la autora), ambas de la subfamilia Corixi- 


nae, 


ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS FIGURAS 


b, borde cuticular 

c, canaliculo cuticular 

co, conducto de la espermateca 
e, espermatozoides 

ea, engrosamiento apical 

i, íntima cuticular 

m, músculo 

n, núcleo de la célula glandular 
ne, núcleo de la célula cuticulógena 
ni, núcleo de la célula intersticial 
p, poro o perforación 

t, tráquea 

y, vagina 

vr, vesícula radiada 


REFERENCIAS 


m 


. Esquema de la espermateca tratada con álcali, 

2. Esquema de un corte longitudinal de la espermateca, mostrndo el engrosamiento cuticular apical 
y los puntos de inserción muscular, 

. Esquema de un corte transversal de la pared de la espermateca. 

. Corte longitudinal de la espermateca, mostrando la inserción de las fibras musculares, 250 X. 

. Corte longitudinal del conducto de la espermateca próxima a la desembocadura en la espermate- 
ca, 400 X, 

. Intima cuticular observada desde arriba, mostrando los poros o perforaciones, 250 X. 

. Desembocadura del conducto de la espermateca en la vagina, 160 X. 

. Corte transversal del conducto de la espermateca a nivel de su tercio basal, en el que se observan 
las estriaciones de la íntima cuticular, 500 X. 

9. Corte transversal de la espermateca, 400 X, 


uf 
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SUMMARY: Microscopic anatomy of the spermatheca of Tenagobia (Fuscagobia) fuscata (Heterop- 
tera, Corixidae). 


Anatomical and histological features of the spermatheca and duct of Tenagobia (Fusca- 
gobia) fuscata are described. The most important aspects of the spermathecal wall are the presence 
of a great number of holes in the intima, and gland cells with an “end-apparatus”. The cells of the 
duct wall are glandular but with no “end-apparatus”. A layer of longitudinal muscle fibres covering 
the spermatheca are also observed, 


